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Ingetrokken aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Grote 
Bredeplaats 23 

De volgende aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning is ingetrokken: 

21-04-2015, Grote Bredeplaats 23, Harlingen, het aanbrengen van een uitvalscherm; 


Harlingen 06-05-2015 
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